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İLÇEMİZDE REFERANDUM SONUÇLARI 62.90 EVET 
37.10 HAYIR ÇIKTI 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 16 Eylül 2010 


12 Eylül 2010 günü yapılan referandum resmi sonuçları belli oldu. İlçe genelinde Evet oyunun 
% 62.90-13.567, Hayır oyları ise %37.10= 7999 olarak kesinleşti. 


Çambükü ve Çılkıdır köylerinde Hayır oyu fazla çıkarken, diğer köylerin tamamında Evet oyları 
1. oldu. 


AK Partili belediyelerden Alpaslan ve Esençay'da hayır oyları, CHP'li Boraboy ve Belevi 
kasabasında evet oyu fazla çıktı. MHP'nin Akınoğlu ve Destek beldelerinde Evet, Ballıdere'de ise 
Hayır oyları fazla çıktı. 


İlçe merkezinde ise 3317 evet, 3108 hayır oyu çıktı. Seçime katılım ise %85 civarında oldu. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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